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L I B R O 



DEL TEMPIO DELLA FORTVNA VIRILE. Cap. XIII. 

P P R E S S O il Ponte Senatorio , hoggi detto di Santa Maria, fi uede q ln r 
integro il Tempio, che fegue, & e la Chiefadi Santa Maria Egittiaca. Nonfi s ^ 
certocomeanticamente fi dimandafte.-alcuni dicono ch’egli erail tempio della 
Fortuna uirile , del quale li legge per cofa marauigliofa, che brucciandofi con tut- 
to quel ch’era dentro , fola la ftatua di legno indorata , che ui era di Seruio Tullo 
trouata falua,e da nelfuna parte guafta dal fuoco.Ma perche regolarmente i tempi! 
alia Fortuna lifaceuanoritondi,alcuni altrihanno detto,ch’eglinoneratepio,malaBafihcadiC.Lu 

cio ; fondado queftaloro opinione in alcune lettere,che ui lono Rate ritrouate ; il che per inio oiu'di- 
cio no pud elfere,fi perche quefto edificio e piccolo , & le Bafiliche erano edificij gradi necelfariame 
te per la quatita delle perlone,che ui negociauano : fi anchoperche nelle Bafiliche fi faceuano iporti 
ci nella parte di dentro, & in quefto tepio no ui e ueftigio alcuno di portico:onde io credo certo ch’e- 
gli fuile un tempio. Il fuo afpetto e il F roftilos,& ha meze colonne ne i muri della cella nella parte di 
fuori, che accompagnano con quelle delportico,& hanno i medefimi ornamenti : onde a quelli , che 
lo ueggono per fianco rende l’afpetto dello alato a torno . Gli intercolunnij fono di due diametri & 
un quarto, fi che la fua maniera e la Siftilos . Il pauimento del tempio s’alza da terrafei piedi e mezo 
e uifiafcende per gradi, aiqualifannopoggio i bafamenti,i quali foftentano tuttalafabrica. Le 5 
colonne fono di ordine Ionico . La bafae Attica, con tutto chepaia,che douelFe eftereanch’ella lo- 
nic.a,ficomeeilCapitelloimaperdnonfitroua in alcuno edificio, che gli Antichi fi feruiifero della 
IonicadefcrittadaVitruuio. Le colonne fono canellate,& hanno uentiquattrocanali. Le Volute 
deicapitellifonoouate,&icapitelli,chefononegliangolidelportico,& del tempio fannofronte 
da due parti : il che non so d’hauer ueduto altroue , e perche mi e paruta bella , e gratiofa inuentione 
io me ne ion feruito in molte fabriche, & come fi faccia apparira nel dilegno . Gli ornamenti della 
porta del tempio fono molto belli, e con bella proportione . E tutto quefto tempio e fatto di Peperi- 
no, & e coperto di ftucco . Io ne ho fatto tre tauole . 

NELLA Prima u’e la pianta con alcuni ornamenti. 

H, E labafa. ? 

I, UDado. C del balamento, che loftiene tuttalafabrica. 

k , La Cimacia. -3 

L , E' la bala delle colonne lopra il bafamento. 

F , Gli ornamenti della Porta. 

G, La Cartella di detta porta in maefta . 


Nella Seconda tauola u’e la facciata del T empio . 
M, E I Architraue,ilFregio,& la Cornice. 

O, Lafronte. 

P, La pianta. 

Il fianco. 

R, Iluiuofenzala Voluta. J 


del Capitello . 


Nella T erza u’e il fianco del Tempio. 

M, E parte del Fregio,che gira con tali intagli intorno tutto il T empio. 

S , E la pianta de i capitelli angulari,per la quale fi conofce facilmente come efsi fi facciano. 
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